महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.३१ /सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २७ नोव्हेंबर, २०२०. 
१) शासन आदेडा समक्रमांक दि.२४ नोव्हेंबर,२०२० 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

वाचा येथे नमूद शासन आदेशातील तक्त्यात स्तंभ क्र.२ मध्ये अ.क्र.२ येथे नमूद “डॉ.भाग्यश्री vig 
पाटील” या ऐवजी “डॉ.भाग्यरेखा जंबू पाटील” असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२७१३२२१६७७१७ असा आहे. सदर झासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by UMESH DHARMA RATHOD 
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D H A R M A postalCode=400001, street-=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=3667a98f6d3e5f0ed5652697d674c2e 
b05d852dd34f87fda6a20696c80787981, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

RAT H O D cn=UMESH DHARMA RATHOD 


Date: 2020.11.27 14:59:46 +05'30' 
(डॉ. उमेश ध. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ मुंबई 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक रायगड 

९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद रायगड 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी रायगड 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.३१/सेवा-३ 


११. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


